IMCARADIO - Mod. IF 531 



IMCARADIO S. A. - Mod. IF 531. L'na gamma ondr medic c due gamme onde corte. Commutazione di gamma con tamhuro rotanie. 

Media frequenza 460 kc. Row d'uscita 4 watt indistorti. 




